Zr 
Dr. Ludwik Dabrowski 


generał Brygady, lekarz W. P. w st. sp. 


przeżywszy lat 71, po ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 24 maja 1933 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala okręgowego przy ul. Wrocławskiej na miejsce wiecznego 
spoczynku na cmentarzu wojskowym nastąpi w sobotę dnia 27 b. m. o godzinie 5 po południu, na 
który-to smutny obrzęd stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA* 
JANA WOLNEGO Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 


